





BAN-PT 


Sertifikat Akreditasi 


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 821/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 menyatakan bahwa 


Universitas Muria Kudus, Kudus 
: terakreditasi 
dengan peringkat 
B 


Sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan 
07 Agustus 2020: 


aa 


x 14 Jul 2bi6 Jakarta, 07 Agustus 2015 














